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上 塗り 塗装 仕上 げ の お 願い 
・ この 器具 は 、 錆び 止め 塗装 仕上 げ ( 下地 塗装 ) の み で す 。 ・ 有 この 金具 は 単体 で は 使用 で きま せん 。 
の 塗装 仕上 げ を お こ な っ て くだ さ し 。 適正 な 器具 、 ボ ー ル と の 組み 合わ は せ て 使用 し て くだ さい 。 
石 さ れる だ め 、 定 則 点 栓 SO と 所 の 合わ は て ご 名 れ は す と の )RDHC な りき 
US LO 人 ・ こ の 器具 は 塩害 仕様 で は あり ませ ん 。 塩害 地域 に は 取り 付け な いで 
・ 上 塗り 塗装 仕上 げ は 、 専 門 の 塗装 業者 様 に ご 相談 くだ さい 。 くだ さい 。 早 則 に 錆 ・ 鹿 倉 な ど ガ 生じ 、 流 下 の 風 因 に な りき ます 。 








※ 施 工 上 の 注意 と ご 使用 上 の 注意 詳細 は 、 取 扱 説 明 書 を お 読み くだ さい 。 
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DL-EL25/26/27N-( W ) 5 | 六角 ポルト 


DL-EL51/52/53N-( W) トリ ツケ バイ ブ 


DL-EL31 ノ 32/33N ノ L-(W ) 3 
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